جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 5003 رقم الصفحة من 1 إلى 42 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر 3 للعام الدراسي 0 2 


المدرسة: الخارجيون 3 






















1 

2 
3 | 1421915003003 | علي السجاد حسن عبد الرحمن حمود_ | 50 | 77 | 10 | 86 | نجع | 3183 
4 | 1421915003004 | علي السجاد حميد مجيد قاسم | 63 | 93 | 88 | 82 | 36 
SS mE SER HESE SGC TTT TET FF 5‏ 25 
6 | 1421915003006 | علي السجاد ماجد محمد فرج _____| 53 | 85 | 8 | 73 | ناج | 22 
7 | 1421915003007 _| علي الهادي سعد كطوف حواس 1 | 54 | 80 | 6 | 92 | نجع | 322 
8 | 1421915003008 | علي الهادي ماجد هاشم رسن ___| 56 | 79 | 95 | 92 | نج | 322 
9 | 1421915003009 _| علي الهادي مولود مصطفى محمد حسين _ | _ 83 | 79 _ | 84 | 77 | ن | 3258 
0 | 1421915003010 | علي امجد جاسم درويش ||| 50 | 76 | 88 | 92 | ناج | 306 
1 | 1421915003011 | علي امجد عبدالكاظم بدن 00000 | 50 | 63 | 85 | 71 | نج | 2 
2 | 1421915003012 | علي اياد قدري سلمان 000000 | 54 | 35 | 77 | 50 | مىل | 0 
13 | 1421915003013 | علي اياد كريم حسوني ||| 50 | 42 | 57 | 50 | مىل | 0 
4 | 1421915003014 | علي اياد محسن جعفر 000000 | 52 | 53 | 8 | 84 | ناج | 20 
5 | 1421915003015 _| علي باسم عبد الواحد بنيان ______| 67 | 62 | 78 | 74 | نج | 281 
6 | 1421915003016 | علي بدر رزاق كصاب ||| 73 | 64 | 85 | 74 | نجج | 26 
E E E E E E TT EET 17‏ فيل 268 
8 | 1421915003018 | علي تركي عبود حسين ||| 67 | 82 | 80 | 68 | نج | 297 
9 | 1421915003019 | علي توفيق محمد توفيق 020221 | 63 | 64 | 81 | 82 | نج | 20 
2 | 1421915003020 | علي ثامر محمد جاسم 0000000 | 59 | 65 | 93 | 84 | نج | 301 
21 | 1421915003021 | علي ثجيل كزار معجل 00000000 | 50 | 55 | 84 | 70 | نج | 29 
2 | 1421915003022 | علي جاسب ماضي عبد 02020200 | 61 | 4 | غ | 77 | مل | 0 
23 21915003022 | على جاسم عوده كو ااا 62 50 | 78 0 شت 270 
4 | 1421915003024 عن جل كامل مناتي ناجح 29 

برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 5003 رقم الصفحة من 2 إلى 42 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الا 
المديرية : الرصافة الثانية 3 راس المترسيظة E‏ 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: الخارجيون 3 


إتسسل] _ الرقمالامتحاني | اسمالطالب _| العربية | الاكليزية | الرياضيات | الكيمياء | انتيهة_ | المجموع | 
ilil ww | s1 ١‏ 










د 299 


2 | 1421915003032 | علي جبار جاسم شاتي 


34 
56 72 94 56 ناجح 


48 1421915003048 علي حاتم هليل نعمه 308 








برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


رمز المدرسة : 5003 رقم الصفحة من 3 إلى 42 


1 0000 نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
المديرية : الرصافة الثانية 3 ل ور ادق 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: الخارجيون 3 
9 | علي حافظ حنون سعد 5 
50 | 1421915003050 










ew | 7 | 6 | ا‎ 2 
2 





59 
60 
57 90 56 74 ناجح 


2 | 1421915003072 | علي حسين علي كامل 277 











برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


رمز المدرسة : 5003 رقم الصفحة من 4 إلى 42 


1 000 نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
المديرية : الرصافة الثانية 3 ق ور 21 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: الخارجيون 3 


???11ف 
4 | 1421915003074 














324 
0 | 1421915003080 | علي خالد علي دراغ 301 


3 |_1421915003083_] علي رحيم محيسن محمد ااا | 64 | 50 | 50 | 5 | نج | 24 
4 | 1421915003084 | علي رزاق موسى ثجيل ااا | 86 | 74 | 6 | 92 | نجج | 377 
5 | 1421915003085 | علي رشيد غانم فرحان ________| 82 | 75 | 9 | 80 | نج | 3277 
6 | 1421915003086 | علي رضا باسم محمدعلي_______| 80 | 89 | 82 | 84 | نجج | 335 
7 | 1421915003087 _| علي رعد رمضان رشيد ااا | 8 | 73 | 79 | 75 | نج | 2 
8 | 1421915003088 | علي رعد فز علوان ااا | 71 | 75 | 79 | 5 | نج | 25 
9 | 1421915003089 | علي رعد كاظم مهدي ااا | 64 | 79 | 76 | 63 | نجج | 22 
0 | 1421915003090 | علي رعدمطر شكر___________|إ 67 | 84 | 74 | 741 | نج | 2906 
91 | 15003091 _| علي رمزي مجيد حسون ا | 67 | 71 | 89 | 69 | نج | 26 
2 |1421915003092 _| علي رياض عبدالرضافجر_______| 74 | 77 | 56 | 8 | نج | 28 
3 | 1421915003093 _| علي زيدان خلف وسمي________| 67 | 53 | 8 | 66 | نجج | 27 
4 | 1421915003094 | علي سالم جمعة حسن ااا | ا 74 | 50 | 0 | 741 | نج | 265 
5 | 1421915003095 | علي سامي حمدان لازم ااا | 62 | 64 | 77 | 65 | نجج | 268 
56 60 84 84 ناجح 


96 1421956 علي ستار جميل علوان 284 








برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: الخارجيون 3 





100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 





| 1421615002099 | على سعد محمد عبان 56 
| 1421615005100 | على سعنون هربى سرحان ‏ | 51 
14211500101 | علي سهدي وادي مصين ا | 0085| 
| 1421915003102 | علي سعيد عيسى مريهيج ‏ | 0089| 

6 


| 91503109 | علي لمان كظم محمد | 71 | 9 | 74 
| 7 | علي سن هزل جسم | 3ة | 5 | 89 | 

| 512 | علي لمان وحيد هد | 69 | 63 | ا6 
| 1421915003113 | علي سلوم علي تيد 29 | 52 
| 1421915003114 | علي سيم عبدالسن مليوي | 31 | 50 
١‏ 9505116 | على سمير سالوناصر ا | 69 
142151500317 | علي شار جمعة ظلف 0 | 50 0 | 
| 1421515003115 | علي شار عبودتيف 00 | 050 | 

51 


1421915003120 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 





3 | علي سلام جاسم محمد 
4 أ علي سلام عبد الرحمن علي خلف 
ل<, 2< ٠.‏ 


علي شاكر مزهر جاسم 


برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات 


للعام الدراسي 2021/2020 






" 


| 54 | 63 | 62 | تجح 
| 59 | 63 | 71 | تجح 
| 55 | 67 | 71 | نج 
| 7 | 6 | 69 | تجح 
| 59 | 8&6 | 56 | نج 
للج 
| 78 | 82 | 57 | تجح 
| 64 | 9 | 69 | تجح 
| غ | 57 | 6 

06 61 | 6 | 75 | تم 
| 72 | 6 | 6 | نم 
65 | 6 | 78 | نم 


2 
جع 
جع 
جع 


ناجح 
ناجح 
مكمل 
مكمل 
ناجح 
ناجح 
ناجح 
مكمل 
ناجح 


1 | 8 

_ 83 | 61 | 

| 6 | 80 ___ 
| 75 | 62 | 94 | :ا 
| 7 | 87 | 2 | ا 
| 61 | 4 || 5 | 1 

89 | 0 | 62 | 
1| 6 | 5 | 5 | 
77 60 62 


ناجح 


سالم هويدي كريم 
مدير المركز 


مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 5003 رقم الصفحة من 5 إلى 42 






253 
269 
249 
255 
266 
268 
290 
293 


293 
269 
293 
293 


321 
267 


299 
315 
297 


221 
250 








جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: الخارجيون 3 






121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 





| 915003121 || علي شايع حسين سيهان اا | 50 | 72 | 67 | 85 
| 1421915003122_| علي شكر محمود الياس ا | 62 | 84 | 93 | 91 
| 1421915003123 ]| علي شمخي جبار حسن اا | 50 | 71 | 7 | 89 _ 
| 1421915003124 _| علي شهاب احمد روضان ااا | 50 | 6 | 83 | 82 __ 
| 1421915003125_| علي شهيد خلف عداي ااا | 50 | 58 | 67 | 88ل 
_ 1421915003126_| علي صادق جعفر ضاعن ________ | 42 | 61 | 69 | 86ل 
_ 1421915003127 | علي صادق جعفر عباس ا | 23 | 60 | 50 | 60 ___ 
_ 1421915003128_| علي صادق حمزه حبيب ا | 40 | 73 | 59 | 74 
| 1421915003129_| علي صادق كريم هاشم ا | 40 | 70 | 80 | 6 ___ 
_ 1421915003130_| علي صالج ثجيل وادي ااا | 50 | 6 | 69 | 57 __ 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 





للعام الدراسي 2021/2020 


ناجح 
ناجح 
ناجح 
ناجح 
ناجح 
نا 


ب 


جح 


| 1421915003131 ]| علي صالح حمزه ارميض اا | 69 | 73 | 62 | 94 | نم 
| 1421915003132_| علي صالج راضي سلمان ا | 80 | 55 | 58 | 6 | نھ 
| 1421915003133_| على صباح جومد هليل ااا | 62 | 50 | 8 | 76 | نج 
| 1421915003134_| علي صباح سالم ماضي__________| ا6 | 54 | 56 | 741 | نج 
| 1421915003135 | علي صباح محمد عبدالله____ | 71 )| 74 | 82 | 93 | نچ 
1915003156 .| على صباح مهد هنود أ 71 | 6_| 80 | 7_| ا 
| 1421915003137 _| علي صبيح زهراو فليج ااا | 66 | 54 | 90 | 83 | نا 
| 1421915003138 | علي صبيح على مزه ااا | 63 | 52 | 69 | 6 | نا 
1421915003159 _| لي صب على هلها ا | 6 |__| 63 | 77 | تھ 
| 1421915003140 | علي صفاء حسن عبد الرضا .ا | 54 | 6 | 32 | 747 | سك | 
| 1421915003141_| علي صفاء عبدالحسين إبراهيم ا | 59 | 63 | 57 | 76 | نج 
| 1421915003142_| علي صلاح عبد القادر عبد الرحيم ا | 66 | 73 | 50 | 63 | نچ 
| 1421915003143 | علي صلاح عبدالكريم رومي اا | 83 | 82 | 84 | 78 | ن 
79 64 67 75 ناجح 


14219154 


علي ضياء الدين حسين فرحان 


برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات 


سالم هويدي كريم 
مدير المركز 


مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 5003 رقم الصفحة من 6 إلى 42 






214 
330 
287 
281 
263 


244 
295 
259 
269 
242 
320 
290 
293 
253 
285 


255 
252 
327 
285 








جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: الخارجيون 3 





145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 





علي ضياء زهير عيدلله 


™ | 7” | 7 | 8 | 
a | a e | e2 
e | 0 | 7 | er 
| o 6 | sr 
e | 6 62 | 76 | علي طالب قف جسم ا‎ | 21500345١ 
e | 8&5 | 8 | 38 
ma | | so | 56 ب‎ 
elt au | ê 
E | 5 68 | 63 | علي طالب محمد جود‎ |9100 | 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


1 


ناجح 
ناجح 
ناجح 
ناجح 
ناجح 


" 


1421915003155_| علي طالب مسير محمد ااا | 63 | 50 | 100 | 88 | سج | 
1421915003156_| على طاهر احمد محمد ا | 50 | 50 | 89 | 85 | انج 
1421915003157 _| علي طاهر عبدالمحسن حسين _____ | 70 | 50 | 8 | 87 | ااج 
1421915003158_| علي طسة شهاب مسير ااا | 65 | 50 | 88 | غ | مسل 
_ 1421915003159_| علي طلال سلمان محمود ا | 50 | 73 | 84 | 87 | اج 
_ 1421915003160_| علي ظافر محمد صادق ااا | 50 | 50 | 6 | 77 | نج 
1421915003161 | علي ظاهر حاجم عياش | 55 | 50 | 74 | 34 | مسل 
1421915003162_| علي عادل جاسم محمد | 68 | 50 | 10 | 79 | اج 
| 1421915003163_| علي عادل جمعه ناصر ااا | 77 | 37 | 82 | 78 | مل 
_ 1421915003164_| علي عادل حمادي نشمي ااا | 70 | 64 | 75 | 59 | نج 
_ 1421915003165_| علي عادل سوادي خليفه ااا | 58 | 53 | 78 | 75 | اج 
_ 1421915003166 | علي عادل عبدالحسين اني | 66 | 63 | 82 | 79 | ااج 
_ 1421915003167_| علي عادل غضبان هاشم | 57 | 50 | 63 | 74 | ااج 
50 33 62 55 مكمل 


1421915003168 





علي عادل ماجد جابر 


برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات 


سالم هويدي كريم 
مدير المركز 


مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 5003 رقم الصفحة من 7 إلى 42 






311 


329 
278 
290 


266 


301 
214 
204 


204 
213 


297 


268 
264 
290 
244 








جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 5003 رقم الصفحة من 8 إلى 42 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: الخارجيون 3 


9 | 1421915003169 | علي عادل ماضي حاتم 74 | 54 | 8 | 79 | اسع | 22 _ 
0 | 1421915003170 | علي عاشور فرحان ظاهر | 











50 72 76 75 ناجح 


192 14219150092 علي عبد الحسين جاسم حسين 273 








برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 5003 رقم الصفحة من 9 إلى 42 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: الخارجيون 3 

















3 | 1421915003193 | علي عبد الحسين علي فريج 
4 | 1421915003194 | علي عبد الرحمن راشد وثيج 9 
! 312 








E EE 
مكمل‎ 65 89 30 50 


6 | 1421915003216 | علي عبد جاعد طربوش 


© [| olo 








برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: الخارجيون 3 





217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
24 
225 
26 
227 
228 
229 
20 
231 
232 
233 
24 
25 
26 
237 
28 
239 
240 





| 1421915003217 ]| علي عبد حميد سيهان 10 |0 80 | 
| 1421915003218 ]| علي عبد خلف ماجود ااا | 58 | 
| 1421915003219 ]| علي عبد كالبور مجيل 1 | 57 | 
| 1421915003220 | علي عبد معارج عبد السادة 1 | صفر_ | 
| 1421915003221 | علي عبدالامير جواد كاظم | 





نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


للعام الدراسي 2021/2020 


0 


جح 
جح 


0 


| 1421915003225 | علي عبدالامير وهاب احمد | 67 | جح 
| 1421915003226 | علي عبدالتاج علي سلمان | 53 | جح 
| 1421915003227 | علي عبدالحسن حسين علي | 56 | %9 | 74 | 58 | مىل | 
| 1421915003228 | علي عبدالحسن زعلان متلب 02222 | 78 | 78 | 0 | 0 | ااج | 
| 1421915003229 | علي عبدالحسين عبد معارج | 50 | 78 | 99 | 6 | ناج | 
| 1421915003230 | علي عبدالحسين عبدالله رسن 000 | 61 | 82 | 98 | 78 | ناج | 
| 1421915003231 | علي عبدالحسين محدادحسين | 50 | 50 | 78 | 68 | ناج | 
| 1421915003232 | علي عبدالحسين محمود علي | 85 | 55 | 76 | 88 | ااج | 
| 1421915003233 | علي عبدالخالق عبدالرضا صباج_ 2 | 50 | 50 | 67 | 72 | اجج | 
| 1421915003234 | علي عبدالرزاق عيدالحسين ماعون ___ | 40 | 74 | 79 | 84 | مل 
| 1421915003235 | علي عبدالزهرة زغير عثمان | 86 | 70 | 81 | 10 | اجج | 
| 1421915003236 | علي عبدالعظيم خليل اسماعيل | 58 | 56 | 60 | 77 | ااج | 
| 1421915003237 _| علي عبدالكاظم فاخر فاضل | 63 | 50 | 89 | 68 | ناجم | 
| 1421915003238 _| علي عبدالكريم محمدعلي جبر _____| 61 | 78 | 88 | 91 | ناج 
| 1421915003239 | علي عبدالله ناصر بنيه || 50 | 50 | 79 | 6 | ااج | 
غ غ 52 65 مكمل 


1421915000 


2 | علي عبدالامير فاروق فياض 041 5O0‏ 1 
3 | علي عبدالامير محسن ثويني |04 32 1 
4 | علي عبدالامير مهدي منصور | 5O0‏ 1 


علي عبدالوهاب داخل جولان 


برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات 


| 54 | 86 | 94 | تجح 
| 78 | 72 | 838 | نج 
| 50 | 84 | 75 | ني 
| 4 | 8 | 5 

0 | 65 | 0 | نم 
| 50 | 84 | 53 | نه 
| 28 | 80 | 72 

57 | 6 | 35 | 

ا 75 | 72 | 69 | نل 
06 54 | 75 | 6 | تم 


سالم هويدي كريم 
مدير المركز 


مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 5003 رقم الصفحة من 10 إلى 42 






311 
286 
263 


24 
237 


283 
268 


336 
323 
319 
246 
304 
239 


337 
251 
270 
318 
255 








جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 


المديرية : الرصافة الثانية 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: الخارجيون 3 


212 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 





برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 











| 1421915003241 ]| علي عطالله مريود شاتي 10 | 59 | 
| 1421915003242 ]| علي عقيل إبراهيم مسعود 10 | 62 | 
| 1421915003245 _| علي عناد خليفة جاسم 11 | 54 | 






: 








| 1421915003248 | علي غانم جاسم جمد  |____‏ 50 | 
| 1421915003249 _| علي غني زيدان خلف اا | 53 | 
| 1421915003250 ]| علي فارس صادق جعفر 100 |0 50 | 
1421915003251 | علي فتاح مفتن محمد | 52 | 68 | 82 | 93 | ااج 
_ 1421915003252_| علي فرج خليل مشتت ا | 59 | 50 | 6 | 79 | نم 
1421915003253 | علي فرحان حسن دهام ااا | 69 | 63 | 83 | 88 | ااج 
_ 1421915003254_| علي فريد جبار حمق ااا | 50 | 6 | 8 | 6 | نج 
_ 1421915003255_| علي فلاح حسن شمخي | 55 | 30 | 50 | 83 | مدآ 
_ 1421915003256_| علي فيصل يسر علك ااا | 50 | 44 | 5 | 84 | مل 
. 1421915003257 _| علي قاسم حسن عطية ا | 65 | 50 | 0 | 100 | ااج 
1421915003258_| علي كاظم جليل عبد | 56 | 57 | 59 | 86 | ااج 
1421915003259 | علي كاظم شاغي كيطان ااا | 61 | 64 | 67 | 0 | ام 
1421915003260 | علي كاظم عبدالجبار عبد | 65 | 65 | 72 | 94 | نج 
1421915003261 | على كاظم كاطع عطية ااا | 70 | 57 | 6 | 94 | اج 
٠‏ 1421915003262_| على كامل فرج حيال ا | 50 | 32 | 33 | 62 | مل 
| 1421915003263_| علي كريم جبرمرهون اا | 67 | 50 | 60 | 70 | اج 
58 40 75 78 مكمل 


4 | علي كريم عبد خلوهن 


: 





| 50 | 54 | 83 | تهج 
| 50 | 26 | 71 
| 82 | 74 | 6 | تجح 
| 50 | 65 | 100 | نا 
| 72 | 62 | 95 
| 67 | 83 | 7سا 
| 50 | 6 | 66 | تجح 
| 50 | 5 | 0 | تجح 
| 78 | 64 | 80 | ااج 


مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 5003 رقم الصفحة من 11 إلى 42 






324 
269 


234 
203 
267 
205 
252 
303 
293 


305 
258 
282 
296 
289 


247 








جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


1 1 7 : رمز المدرسة : 5003 رقم الصفحة من 12 إلى 42 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر 7 للعام الدراسي 0 2 


المدرسة: الخارجيون 3 










| 1421915003265 | علي كريم هلول رهي | 69 | 50 | 
67 غ 58 79 مكمل 


288 1421915003288 علي محمد ياسين خلف 














برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: الخارجيون 3 


209 
290 
291 
292 
293 
24 
295 
206 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 





29 أعلى مكور زياره عي لله ا | 65 | 6 | 3 |2 





نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


5 | علي مهدي جواد هاشم 


للعام الدراسي 2021/2020 


جع 
جع 
جع 
جع 
جع 
جع 


- 
_ 2050529 علي نابي عبالطيف عدون 2 | 50 | 74 | 89 | 88 | س 
50 أعنيناظم امصال افشيش 2 | 829 | 50 | 67 | 85 | س 
6301 أعلينظم,صنتموس 2 | 78 | 6 | 868 | 84 | em‏ 
032 | علي فجم عدعلوت 2 | 55 | 52 | 80 | em | o‏ 
_ 035 أاعيصيرشكرمصد 2 | 64 | 59 | 50 | em | er‏ 
_ 5_| علي نصيف جسومصد _ | 55 | 65 | 7 | 88 | شيع | 
_ 0305 أإعتينصيف جسووحيد 2 | 60 | م | 84 | 86 | e‏ 
_ 5036 أإعلينسهمصددفظ 2 | 58 | 7 | 98 | 985 | em‏ 
500 إعلينسمضيدضين 2 | 70 | 6 | 99 | 988 | سا 
6 أعني نسم ختجرلقته | 58 | 55 | ”| ”| mm‏ 
_ 036 أإعني نعم ىلمان سجهول 2 | 66 | 62 | 89 | 86 | شيع | 
_ 6316 | علي تعيم تجدالحسن لمان 22 | 529 | 6 | 79 | 87 | em‏ 
011| علي نوري حەزةخليفى 2 | 55 | 5 | 8 | 79 | س 
62 65 84 92 ا 


14219150012 


علي نوشي نعمه صخي 


برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات 


سالم هويدي كريم 
مدير المركز 


مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 5003 رقم الصفحة من 13 إلى 42 






271 
373 


288 
272 
270 
258 
289 
280 
298 
296 
258 
34 
27 
260 
283 
299 
325 
320 
260 
303 
282 
271 
303 








جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


رمز المدرسة : 5003 رقم الصفحة من 14 إلى 42 


1 000 نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
المديرية : الرصافة الثانية 3 ق ور 21 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: الخارجيون 3 


1421915003313 علي نوفل صباح محمد 
4 | 1421915003314 | علي هادي ايدام مهند 













5 | 1421915003315 | علي هادي رحيم عبد الحسن | ناجح ا 278 


: 


307 
329 


ناجح 
ناجح 
ناجح 
ناج 
ناج 
ناج 330 


جح 
جح 
جح 


22 علي هندال ثاني موزان 
50 55 50 80 ناجح 


6 | 1421915003336 عمار احمد سلمان 235 


8 | 1421915003318 | علي هاشم فاخر نعمه 
۹ 9 


| 5 | 6 | 75 | 75 
: | 5 | 75 | 8&6 | 86_ 
2 | 54 | 54 | 72 | 988 
| غ ]| 5 | 67 | 85 _ 
7 | 1421915003317_| علي هاشم سيد خابط ااا | 54 | 69 | 92 | 92 __ 
| 74 ]| 6 | 85 | 94 
9 | 1421915003319_| علي هاشم لفتة عيد ا | 62 | 9 | 82 | 6 __ 
EEO .:‏ 11 0 222 
: | 51 ]| 59 | 42 | 61 _ 
انر | 50 | 38 | 26 | 68 


ا 








برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: الخارجيون 3 


337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 





3 | عمار غازي حرفش فعل 
4 | عمار غالب سلمان علي 
5 || عمار كريم عبدالحسن خليف 


72 | 5 | 5 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


للعام الدراسي 2021/2020 


| 1421915003347 | عمر احمد ساحل حسن ا | 42 | 56 | 6 | 88 | مل 
_ 1421915003348_| عمرحميددبخ علي | 83 | 89 | 92 | 83 | ام 
1421915003349 | عمر حميد شهاب حمد ___ | 57 | 8 | 78 | 78 | اج 
_ 1421915003350 | عمر خالد إبراهيم صالج ااا | 75 | 8 | 73 | 6 | نج 
1421915003351 | عمر خالد عبد الحسن جاسم | 70 | 80 | 60 | 78 | اج 
_ 1421915003352_| عمر رحيم عبد الحسين محييس ا | 52 | 77 | 56 | 85 | ناج 
1421915003353_| عمر زياد طارق صالج ااا | 64 | 83 | 5 | 64 | ااج 
_ 1421915003354_| عمر عادل ابراهيم راضي ااا | 74 | 80 | 82 | 77 | اج 
1421915003355_| عمر علي خليل بلهان ا | اتان | 59 | 75 | 71 | سمط آ 
| 1421915003356_| عمر كمال شناوه خلف ا | 59 | 74 | 78 | 55 | نم 
1421915003357 | عمر ماجد مهدي صالج ااا | 50 ]| 71 | 8 | 73 | انج 
_ 1421915003358_| عمر محمد حميد جاسم ا | 50 | 81 | 72 | 6 | اج _ 
63 55 65 


14219150060 


عمر محمد هادي مراد 


برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات 


81 ناجح 


سالم هويدي كريم 
مدير المركز 


مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 5003 رقم الصفحة من 15 إلى 42 






287 


232 
322 
290 
293 
270 
329 
302 
323 


347 
298 
305 
288 
270 
269 
313 


266 


275 


268 


264 








جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


1 1 3 : رمز المدرسة : 5003 رقم الصفحة من 16 إلى 42 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر 7 للعام الدراسي 0 2 


المدرسة: الخارجيون 3 










1401 عمر موسى سلمان طاهر 
1421915003362 عمر وليد احمد سلمان 
364 1421904 عون كريم قاسم كاظم 
ظم مطر حسي 


362 





50 22 64 35 








5 | 1421915003365 | عيسى حاتم عيسى علوان |41 6 1 


75 
67 











© 











4 | 1421915003384 | غيث عباس خريبط خلف كفل 0 
برمجه وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 5003 رقم الصفحة من 17 إلى 42 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: الخارجيون 3 


ERE لاي اا‎ EK OE IED TLR 





© [| Ol [| © 





0 | 1421915003390 _| غيث يوسف عبدالله حسين ااا | 84 | 50 | 38 | 67 | مس | 0 
31 | 1421915003391 | فؤاد سالم فرحان عيود 100 | 33 | 63 | اتان | 398 | 

2 | 1421915003392 _| فؤاد صلاح موسى خلف ا | 63 | 69 | عشر | 78 | مك | 

9 | _1421915003393_|_فؤاد فوزي عبد النبى ااا | 82 | 60 | اتان | 34 | مسد | 

4 | 1421915003394_| قؤاد كريم جهيد هذال ااا | 50 _ | ا6 | 3 | 50 | سس | 0 
5 | 1421915003395_| فؤاد نوري صبر سرحان ____| غش_ | غش _ | غش | غش | 

38%6 1421910009290 درن 63 | 0ق اك فق | س 0 


7 | 1421915003397_| فارتان فراتنا وارتان حمسون ا | 70 | 73 | 50 | 76 | نجج | 269 
8 | 1421915003398 | فارس ابراهيم محسن راضي ا | 60 | 50 | 39 | 71 | مل | 
9 | 1421915003399 | فارس فاضل علي حسين ا | 67 | إ6 | 54 | 59 | ناججم | 24 
0 | 1421915003400 _| فاروق ياسين عبد عباس ا | 59 | 8 | 4 | 6 | مس | 0 
01 | 1421915003401_| فاضل خالد عاتي ثامر ااا | 82 | 58 | 74 | 71 | نج | 25 
2 |1421915003402 | فاضل عاصي محمود محيل ا | 73 | 4 | 56 | 82 | مسل | 0 
3 | 1421915003403 _| فاضل عباس جبار علي ااا | غ | 62 | 50 | 68 | مسل | 0 
4 | 1421915003404_| فاضل عباس حسين محمد _____| غش_ | غش _ | غش | غش _ 

5 | 1421915003405 | فاضل عباس هاشم كريم ا | 58 )| 50 | 56 | 73 | نجج | 237 
6 | 1421915003406 | فاضل فاتح فاضل عباس ا |0 50 | 56 | 38 | غ | مل | 
407 | 100407 | فاع طالب هادي مته 68| 5_| 3_| 84| س 0 








8 | 1421915003408 | فرات ماهر TT‏ 7 
برمجه وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


1 1 7 : رمز المدرسة : 5003 رقم الصفحة من 18 إلى 42 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر 7 للعام الدراسي 0 2 


المدرسة: الخارجيون 3 


9 | 1421915003409 | فراس إبراهيم خليف فوزي 0 

























1 


74 


1 | 1421915003411 | فرقاد محمود شاكر حسين 


: 





: 


5 


لسع 


٠. 


ع 


: 


ناج 
416 58 
417 53 
418 
9 | 1421915003419 | فهد يونس علوان مسعود اا | 50 | 53 | 32 | 6 | مسل | 0 
0 | 1421915003420 _| فياض عزيز عويد محمد ااا | 63 | 59 | 63 | 69 | نجج | 24 
421 | 1421915003421 _| فيصل عادل حسن سلمان ___| 50 | 50 | 42 | 86 | مس | 0 
2 ]| 1421915003422 | فيصل غازي خضير حميد ______| 50 | 21 | ئ6 | 68 | سس | 0 
3 | 1421915003428_| فيصل فارس فزع عودة ا | 2g‏ | 29 | 50 | غ 
4 | 1421915003424_| قاسم احمد عاصي حوشي _______| 30 | غ | غ | غ 
5 | 1421915003425 _| قاسم احمد كامل جليب اا | 42 | 50 | 71 | 6 | مل 
6 | 1421915003426_| قاسم حميد خميس برغش 0 | 33 | غ | 50 | 71 | مسل 
7 | 1421915003427 _| قاسم حيدر قاسم علي ااا | 32 | %4 | 57 | 68 | مىل 
8 | 1421915003428 _| قاسم خالد محمد جفيت | 50 | 24 | 0 | 64 | مەل 
9 | 1421915003429 _| قاسم عادل محمد عثمان 00000 | 40 | %7 | غ | غ 
0 | 1421915003430_| قاسم عبد الله مطلك عسكر ااا | 50 ]| 4 | 5 | 61 | مسل 
431 

50 27 50 


2 | 1421915003432 | قاسم علي جاسم محمد 60 مكمل 0 


جح 231 


4 | 1421915003414 | فقار رضا جاسم حسين 


2 | 1421915003412 | فرقان ثائر غنى محمد 
5 | 1421915003415 | فلاح جبار حسن عبد علي 
و 
aT‏ 


80 __ 65 | 59 | 2 

: الم الاك 

3 ]| 1421915003413 _|_فضل الله عدنان ناجي ااا | 50 | 50 | 658 
8 | 75 89 

ن | غ | 5 55 

ي | 29 | 54 0 50 

50 41 | 50 : 





© | ojo © 


© 








برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


1 ا : رمز المدرسة : 5003 رقم الصفحة من 19 إلى 42 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المت الدور الا 
المديرية : الرصافة الثانية ف 3 راسة المتوسطه / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: الخارجيون 3 


ل يك اك طق الت نص کے | %9 | 30 | 39 | 66 
عا ت ا - 2 0ه الع س | 72 | 6 | 6 | نج | 4ت 
5 | 1421915003435 | قاسم كاظم عبد الرضا محمد غ 












66 76 59 50 ناجح 


6 | 1421915003456 | قحطان فائق حسن عباس 281 








برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 5003 رقم الصفحة من 20 إلى 42 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: الخارجيون 3 


|إتسسل]|_الرقمالامتحني_ | اسوالطالب>->- | العربية | الكليزية | الرياضيات | الكيمياء | انتبجة_ | المجموع_ | 
| 1421615005457 | قحطان قسمعبيل جسم | 64 | 6 | 213 | 53 | سد | 0 
0 قيس فاشل چدو ع صا ا | 74 | 84 | u | O‏ 
: 58 | 52 | 27 الاق ككل 
: 
56 68 35 
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8 | 1421915003478 | كاظم إبراهيم لفته مهدي | 6 1 
9 | 1421915003479 | 40 | 56 | مس | 0 


480 1421915003480 كاظم احمد كاظم حسين 
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142291 481 
1421915003482 482 
1421915003483 483 
14219154 484 
14219155 485 
1421915006 486 
142191507 487 
1421915003488 488 





1421915003489 | 489 

3 | 1421915003493 | كاظم طالب عطوي سريج 000000 | 57 | 71 | سبع | 23 | مل 

494 

5 | 1421915003495 _| كاظم فؤاد كاظم حسين ||| 39 | غ | %2 | غ | 

3 | 1421915003508 | كباس فاضل عبيد سعيد 000 | 50 | 50 | 53 | 77 | ناج | 20 
52 61 50 78 ناجح 


4 | 1421915003504 | كرار احمد خير الله داود 0 


















ناجح 








برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 
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مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 5003 رقم الصفحة من 22 إلى 42 





8 ]| 1421915003528 | كرار شاكر عباس حسين 
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62 66 82 84 ناجح 
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1 1 7 : رمز المدرسة : 5003 رقم الصفحة من 23 إلى 42 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يرية : الر 7 للعام الدراسي 0 2 


المدرسة: الخارجيون 3 


1221019 غش غش 
78 
3 
78 
71 










0 ]| 1421915003530 | كرار صادق نجم كاظم 358 
1 | 1421915003531 | كرار صباح احمد خلف 71 275 


و | 95 | 71 
ا | 74 | 52 
2 |1421915003532 _| كرار صباح حسين علوان | 50 | 50 | 
3 ]|_1421915003533_| كرار صلاج عبد مطر ااا | 59 | 50 | 
4 |_1421915003534_| كرار طالب رويهي صليخ ااا | 59 | 52 | 

2 | 50 | 42ل 

ي محسرا 6 62-1 


" 


232 


1 


2 
082 
33 32 27 50 


2 | 1421915003552 | كرار مهدي سالم كيطان 


5 | 1421915003535 | كرار علاوي جويد كاظم 


1! 


ناج 
ناج 
ناج 
ناج 
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1 ا : رمز المدرسة : 5003 رقم الصفحة من 24 إلى 42 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المد الدور الا 
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|إتسسل]|_الرقمالامتحني_ | اسمالطالب ]| العربية | الاتكليزية | الرياضيات | الكيمياء | التتيجة | المجموع_ | 
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52 کرم احمد محمد جاسم خش 
57 7 70 مل 
50 32 50 50 مكمل 


6 | 1421915003576 | لطيف نصيف جاسم محمد 
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1 1 7 : رمز المدرسة : 5003 رقم الصفحة من 25 إلى 42 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر 7 للعام الدراسي 0 2 


المدرسة: الخارجيون 3 










| 142101500577 | لطيف تصيق جسومصة 0 | 54 | 50 | 
506 ليث حسين عبد الله عيدان | 55 | 55 | 





۲ E 








8 | 1421915003588_| ليث حسين كاطع دهام ااا | 84 | 72 | 72 | 1723| لذ 
9 |_1421915003589_ | ليث حيدر حمزة عبيد ااا | 50 | 34 | 61 | 33 | 
0 ]| 1421915003590 | ليث رائد محمد سرحان ا | 50 | 34 | صفر | غ 

1 | 1421915003591 | ليث شاكر حميد حسين | 60 | 54 | 63 | 67 | ع 
2 | _1421915003592_| ليث طالب محسن طخاخ ااا | 68 | 75 | 84 | 60 __ كه 
3 | _1421915003593_ | ليث عامر إسكندر سلمان | 52 | 32 | 25 | 76 | مل 0 
4 | 1421915003594_| ليث عباس عبدالواحد راضي ______| 79 | 80 _ | ضغ | 74 | مس | 0 
5 | 1421915003595 _| ليث عباس فضل حسين | 50 | 36 | م | م | مسل | 0 
6 | 1421915003596_| ليث عداي حسين بناي ااا | 50 | 32 | 23 | 62 | مسل | 0 
7 | 1421915003597_| ليث عدنان حاتم لطيف | 66 | 50 | 44 | 6 | سس | 0 
8| 1421915003598_| ليث عدنان شبوط حمدان ااا | غ | م | غ | غ 

9 | 1421915003599_| ليث عقيل محسن لازم | غ | م | م | م | سد | 

600 0 | ليث علاء شاكر محبس 53 51 25 50 مكمل 0 


برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 
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7 أ ليث ماهر هادي اسيود 


06 1+2 غش 
0 4 || ليث محمد رضا مهدي | 51 | 50 | 53 _ 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


للعام الدراسي 2021/2020 
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50 
50 0 
55 
50 
91 
80 
51 
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ناجح 
ناجح 
ناجح 
ناجح 
ناجح 
ناجح 


1421915003611 | ليث مشنهص شاوه داود || 57 | 60 | 37 | 58 | مل | 
| 1421915003612 _| ليث موحان عبود شنتاف | 50 | 64 | 27 | 53 | مطل | 
| 1421915003613 _| ليث نجاح حسن راضي ___| 34 | 5 | %4 | 50 | مل 
1421915003614 | ليث وليد مهدي حليبي | 58 | 42 | 50 | 56 | مكل 
| 1421915003615 | ليث يحيى نمه داخل | 50 | 50 | 52 | 65 | ااج | 
| 1421915003616 | ماجد جمعه كاظم عبعوب 00000 |20 40 | 55 | 22 | 52 | مل 
_ 1421915003617 _| ماجد حميد خلف حسين | 32 | 25 | %9 | 50 | 

| 1421915003618 _| ماجد حميد كريم عباس ||| 58 | 55 | 35 | 52 | مل | 
| 1421915003619 _| ماجد خالد كليل نعيم ___| 87 | 92 | 50 | 89 | اج | 
| 1421915003620 _| ماجد خالد علوان نصيف | 50 | 56 | 38 | 50 | مل | 
| 1915003621 _| ماجد رشيد حميد جاسم __| 38 | 71 | 21 | 0 | عط | 
| 1421915003623 _| ماجد علي عبدالله خميس _|| 70 | 80 | 0 | 93 | ااج | 

52 8 50 74 مكمل 


14219150024 


ماجد محيسن عبد منصور 


برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات 


سالم هويدي كريم 
مدير المركز 


مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 5003 رقم الصفحة من 26 إلى 42 
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جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
0 5 4 رمز المدرسة : 5003 رقم الصفحة من 27 إلى 42 
8 3000 نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: الخارجيون 3 


E TEE SEBE. IEC كك اك ل الك‎ TI 
34 مازن جواد مهر محيسن‎ 2 
| 36 | 98 ١ 

ْ 

9 | 62لا 

5 | 5 0 

: مو | اا 














285 


جح 
جح 256 


1 | 1421615003631 | مالك جاسم موزان علي | فش | فغش 
ك جب ذ ن خلة 
و «ê‏ 4 
کک في 


عش عش 


632 655لا 
633 50 
634 41 
5 | 1421915003635_| مالك عبد العباس محسن يوسف ا | 50 | 5 | %8 | 72 | مل 
6 | 1421915003636 _| مالك عبد موزان عاصي ااا | 81 | 33 | 58 | 78 | مسل | 
837 0 
8 | 1421915003638 | مالك عماد جبار خلف __| 50 | 72 | 8 | 65 | نجج | 22 
9 | 1421915003639 | مامون هيثممحي‌رمان ا | غ | 64 | 6 | 6 | مسل | 
0 | 1421915003640 | ماهر امويج ماهور سلمان ااا | 84 | 61 | 73 | 71 | نجج | 29 
1 | 1421915003641 _| ماهر جواد كاظم سيلان اا | 56 | 61 | 63 | 35 | س | 
842 
643 
4 | 1421915003644_| ماهر موسى سعيد عبدالله ا | 66 | 65 | تسى | 69 | مل 
نعمه هلر ةق | 70 
ال | 8&4 
50 غ 


جح 232 


ناجح 
ناجح 
ناج 
ناج 
ناج 
ناجح 228 


د 85 
69 
ككس 
59 











7 | 1421915003647 | مثنى حسن كمر عطيه 


مثنى صباح عبادي مطلك 


5 | 1421915003645 | مثنى ارحيم سعد حاجم صقل 





1421915003648 648 








65 غ مكمل 


برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 
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المدرسة: الخارجيون 3 
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660 
661 
662 
663 
664 
665 
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58 | مجد الصين علي طبه صادق___ | 39015 | 50 | 55 
7 | مجول سليم مجول هلان mT | er | s8‏ 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 






مجد 







للعام الدراسي 2021/2020 





o o0 لك‎ 


57 | 54 | 6r 
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1421915003659_| محسن راهي حران اا | ا8 | 77 | 6 | 74 | نم 
_ 1421915003660_| محسن عمار عاجل سلما | 75 | 76 | 90 | 72 | نم 
_ 141915003661 _| محسن محمد حسين محمد ____ | 50 | 51 | 55 | 73 | نج 
| 1421915003662 | محمد احمد حسين | 50 | 50 | 35 | 6 | مل 
_ 1421915003663 _| محمد اسعد عبودناضصر ااا | 61 | 50 | 59 | 75 | انج 
_ 1421915003664_| محمد اسماعيل خليل صالج ا | 66 | 4 | 50 | 69 | مل 
1421915003665_| محمد السجاد منذر حلولفته | 50 | 31 | 51 | 74 | مسل 
_ 1421915003666_| محمد الصادق مزهر منخي جابر____ | 33 | غ | Èغ‏ | غ 

_ 1421915003667 | محمد امجد مجيد حسون ا | 90 | 82 | 72 | 82 | نم 
1421915003668_| محمد امير كاظم ااا | 50 | 35 | 50 | 77 | مسل ا 
_ 1421915003669_| محمد اياد عبد الاميررحمه اا | 61 | 4 | 60 | 68 | مل __ 
_ 1421915003670 _| محمد باسم هلال داخل اا | 50 | 27 | 50 | 79 | مل 
_ 915003671 _| محمد باقر احمد محمد طاهر ا | 66 | 67 | 50 | 77 | نج 

72 63 53 80 ناجح 


1421915003672 


محمد باقر محمد صادق 


برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم 
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0 
268 


290 


265 


265 


257 


298 


313 


229 


245 


326 


260 
268 








جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الآ سيد قد رقم الصفحة من 29 إلى 42 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المت الدور ١‏ 
المديرية : الرصافة الثانية 3 راسة المتوسطة / الدور الأول 

للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: الخارجيون 3 


673 1421915003673 محمد باهر قاسم طالب 


4 | 1421915003674 | محمد تركي مجبل حسين 


5 | 1421915003675 | محمد تقي فيصل عزيز عباس 
6 | 1421915003676 


1421915003677 | 7 

1421915003678 | 8 

1421915003679 | 679 
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4 | 1421915003684 | محمد جاسم كشكول سلطان 
5 | _1421915003685 
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6 | 1421915003686 | محمد جاسم محمد راضي 








4 |1421915003694 ا 60 | 63 | 63 _ 0 

5 | 1421915003695 _| محمد جبار والي مجذاب 00 | 72 0 | 70 | 71 | 58 | ااج 271 

6 | 1421915003696 | محمد جبير علي محل 81 56 70 75 ناجح 282 
برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
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نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: الخارجيون 3 


698 142191500368 محمد جلال جواد كاظم 


1421915003699 | 9 
1421915003700_ |] 0 







١ 0 2 ۰‏ د 
79 95 82 90 ناجح 


720 1421915003720 محمد حسن جاسم هاشم 346 
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1 1 52 : رمز المدرسة : 5003 رقم الصفحة من 31 إلى 42 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المد الدور الا 
المديرية : الرصافة الثانية 3 راسة المتوسطة / الدور الأول 
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المدرسة: الخارجيون 3 
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0 |1421915003750 | محمد حسین صق مص |__| ضغ | E‏ | اخ 


5 | 1421915003725 | محمد حسين احمد اكبر بابير 57 1 
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742 14219150072 محمد حطاب مزعل مناتى 


0 








4 | 1421915003744 | محمد حميزه محسن صياح 50 31 22 91 مكمل 0 
برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
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جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


رمز المدرسة : 5003 رقم الصفحة من 32 إلى 42 


1 0000 نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
المديرية : الرصافة الثانية 3 ل ور ادق 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: الخارجيون 3 


5 | محمدحنون داود خلف 00 |0 6 | 61 | 50 | 77 | نج | 253 
6 | 1421915003746 
. > 











يدر قضيل عل 
60 52 


8 | 1421915003768 | محمد رعد كاطع لعيبي 95 86 ناجح 293 








برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 5003 رقم الصفحة من 33 إلى 42 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: الخارجيون 3 












٠.‏ كبطا 
ي طه ملا 





به 





29 


2 | 1421915003792 | محمد شهاب احمد عليوي 30 %12 %12 








برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


1 1 3 : رمز المدرسة : 5003 رقم الصفحة من 34 إلى 42 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر 7 للعام الدراسي 0 2 


المدرسة: الخارجيون 3 














٠ 


793 غ 


3 | محمد صادق جعفر مناتي Ê‏ 
4 | 1421915003794 | محمد صادق ساهي كاظم بشارة |0141 50 1 
5 | 1421915003795 | محمد صادق سرحان شمال نعمة |41 6 1 





كا 









809 ا كك كك 5 اك 55 2199 6 





مكمل 





ا 1 0 


1 | 1421915003311 | محمد صباح توري هاشم s0 Sr‏ 55 | تيع 


© 


8 ٠ 


م 
7 
6 | 1421915003816 | محمد صبيح محمد رفعي 60 39 52 82 مكمل 0 


ع 








برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 5003 رقم الصفحة من 35 إلى 42 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر 7 للعام الدراسي 0 2 


المدرسة: الخارجيون 3 










7 | محمد صديق حاجم عبدالحسين |41 6O‏ 1 

8 | محمد صلاح حسن خريبط |0141 50 1 

9 ]| 1421915003819 | محمد ضياء جبر فنجان 1-0000 |0 50 | 

0 | 1421915003820 | محمد طالب حسين صياح | 58 1 
يه" 


818 








50 غ غ غ 


0 | 1421915003840 | محمد عبد الحسن وطبان صياح 


269 
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© 





برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 5003 رقم الصفحة من 36 إلى 42 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: الخارجيون 3 
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0 
6 | 1421915003846 | محمد عبد الله محمد حمادي غ ظ 
7 | 1421915003847 _| محمد عبد الله موحان ا | 50 | م | 7 | 5 | مل | 


70 57 50 غ مكمل 


4 | 1421915003864 | محمد عبدالله محمد عبو 


© | Ol | | © 








برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 5003 رقم الصفحة من 37 إلى 42 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: الخارجيون 3 




















256 1 
238 2 
815 


2 | 1421915003862 | محمد علي حسين خلف ‏ | 60 | ^+ | 29 | 7 | مل 1 
61 66 32 50 مكمل 


8 | 1421915003888 | محمد علي عادل عبد جاسم 








برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


1 1 3 : رمز المدرسة : 5003 رقم الصفحة من 38 إلى 42 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر 7 للعام الدراسي 0 2 


المدرسة: الخارجيون 3 












889 


| 1421915003889 _| محمد علي عبادي عباس 1000 | 39 
0 | 1421915003890 | محمد علي عبدالحسين ونان 10 |00 50__ | 
31 |_1421915003891 | محمد علي عبدالرزاق غازي عباس | 61__ | 
2 | 1421915003892 | محمد علي عبدالله خميس 100 |00 50__ | 
شرو 79 
65 
فشان 73 





3 1 





5 محمد علي محييس محسن a‏ نمع 
59 50 55 92 ناجح 


2 | 1421915003912 | محمد فالح صالح راضي 256 


it 








برمجه وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: الخارجيون 3 


914 





برمجه وتصميم حسنين عدي حاتم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 








| 1421915003913 _| محمد قالح محسن فرحان | 50 | 50 | 
| 1421915003914_] محمد فتحي محمد ختقر ااا | 74 | 59 | 
5 | _1421915003915_| محمد فتحي زين العبدين محمود | | غ | 23 | 
6 ]| 1421915003916 _| محمد فرزدق داود سلمان | 59 | 39 | 
7 ]| _1421915003917_| محمد فياض داود سلطان ااا | 61 | 31 | 
8 | 1421915003918 _| محمد قاسم حاتم زين | 50 | 63 | 
لاسرع | 1ة | 51 

کے | 50 | 2 


للعام الدراسي 2021/2020 
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936 6 | محمد مؤيد احمد علي 


مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


رمز المدرسة : 5003 رقم الصفحة من 39 إلى 42 
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Êê | 2 ا‎ 


سالم هويدي كريم 
مدير المركز 
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جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 


المديرية : الرصافة الثانية 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: الخارجيون 3 


937 
938 
939 
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942 
943 
944 
945 
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6 | 53 | 74 
142915005547 |مصدمصن عد مصن ‏ | 64 | 1 | e | o | r‏ 
| 21915003948 | محمد محسن هاشم معي ا | 60 | 6 | 5 | 84 | em‏ 

_ 21915003949 | محمد محمد شهاب احم #14 | 0ة | 2 | 25 
| 21915003950 | محمد محمد كاظم شمس ا | 60 | 50 | 52 | 6 | em‏ 
| 00991 | محمد مصود حسين عي | 4و | 6 | 0 2 | e‏ 
| 21915003952 | محمد مصودزييانظف ‏ | 65 | 61 | 835 | 8 | em‏ 
0950653 | محمد محمود فرج عبدالقدر ‏ | 32 | 60 |¿ | 4 
| 2191500394 | محمد مصود كام كيين ا | 60 | 5 | 62 | 2 | em‏ 

121915003955 | محمد محمود مهدي صلج | ب2 | 6 | 28 | ”2 


0 






مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 5003 رقم الصفحة من 40 إلى 42 
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960 1421915003960 محمد مصطفى سهيل تركي %18 52 50 65 مكمل 0 
برمجه وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
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جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


5 8 1 : رمز المدرسة : 5003 رقم الصفحة من 41 إلى 42 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر 7 للعام الدراسي 0 2 


المدرسة: الخارجيون 3 

























5 محمدالمصطفى عزيز سعون عزيز 2 | 34 | 58 | ا61 | 1 
كك 


2 ]| 1421915003572 | محمد ميرانمصدمقمس 0 | 9016 | 22 | الان | خخ ظ 
50 56 71 75 ناجح 


4 | 1421915003984 | محمد نبيل ابراهيم محسن DE2‏ 








برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


رمز المدرسة : 5003 رقم الصفحة من 42 إلى 42 


NT‏ نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الا 
المديرية ٠‏ الرصافة الثانية ف 1 ا ا 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: الخارجيون 3 


نج | 72 ]| 8&8 | 8&6 | 84 
نج | 50 | 3 | 6 | 5 __ 
9 | _1421915003989_| محمد نجم عيد عباس ااا | 72 | 69 | 69 | 91 
نج | 54 )| 6 | 8&8 | 81 
نج | 81 | 8&6 | 94 | 84 _ 
ن | 56 | 61 | 8&5 | 82 
| 50 | 5 | 62 | 38 
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ناجح 
ناجح 
ناج 
ناج 
ناج 
ناج 
ناج 


1 | 1421915003991 | محمد نجم عبدالتاج احمد 345 
2 | 1421915003992 | محمد نديم عبد الرضا طعيمه 254 
















برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


